PHONOLA . Mod. 



PHONOLA RADIO - Mod. 902 - Lunglie da 2000 a 927 m, medie da 600 a 187 m, corte da 51,7 a 23 m, cortissime da 23,4 a 11,4 m. 
Media frequenza 470 kc/s. Posizione compensator^ v. schema mod. 625. Potenza d’uscita 10 W. Consumo 120 W. (Per valvole v. schema 

BF, per tension! v. tabclla mod. 625). 
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